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manier  bereyte,   also  dass die geyster under sich   oder  ober  sich ge-
trieben werden.1)

A peculiarly constructed apparatus for the distillation of
aromatic waters and oils was recommended by Adam Lonicer
in his /(ranter- und Destillirbuch published in 1573. Uffenbach's
translation of the description is as follows:

Von Gewurzen und allerhand Saamen, als von Nagelein, Zimmet,
Muskatnuss, Anissamen, f^Omisch pummel, Wisskummel, Fenchelsaamen und
dergleichen, kann man mancherley edle und kdstliche 0/e abziehen. Und
dieweil solche OJe nun sehr gemein im Gebrauch seien habe ich die Form
and Weise der gemeinen Instrument und Of ens, sammt der Destination,

hiebei gesetzt (fig. 28). Man bereitet ein en gemeinen Destillierofen, wie zu
einem einfachen balneo Marias pflegt gemacht werden, darin setze man ein
kupffern Blase so ziemlich grosz ist, dasz sie eine gemeine Masz oder
sechs haltet. Solcher Blasen Hals oder Mund sol oben handbreit weit sein,
und ilber den Ofen herausgehen. Darauff stiirtzet oder decket man ein
kupffern Hut, so wol darin einschliesset. Solcher Hut soil oben ein f^drh'n
haben so eines Fingers dick weit ist und ewes halben Fingers Jang fiber
sich gehet. Daran steckt man die blechen f^6ren} so aft die art, wie folgende
Figur aussweiset, bereitet sein, dass sie gehet in ein andern kupffern ftolben*
so auch einen Hut mit einem I^Orlin oben hat. Darauff setzet man ein
andere auch dergleichen blechen f^dren oder Serpena in welche durch ein
Vasz, in ein Furlegerglasz, darin die destiJIirte Materie fliesset, ausgehet

J) W.  Ryff,   New gross  Destillirbucht   wohlbegrundeter Destination.
Frankfurt a. M. 1567.   Fol. 21.